DZIENNIK URZĘDOWY 


poz. 23 — Zarządzenie N. 


Jelenia Góra, dnia 31 maja 1976 r. 


Wojewódzkiej Rady Narodowej 
W JELENIEJ GÓRZE 


Poz. 23 


r 47 Wojewody Jeleniogórskiego z dnia 29 maja 1976 r. w sprawie ustalenia opłat za dostawę 


energii cieplnej do ogrzewania mieszkań i za dostawę ciepłej wody: 


ZARZĄDZENIE Nr 47/76 
" WOJEWODY JELENIOGÓRSKIEGO 


z dnia 29 maja 1976 r. 


w sprawie: 


ustałania opłat za dostawę energii cieplnej 


do ogrzewania mieszkań i za dostawę ciepłej wody 


3 Uchwały nr 271 Rady 
1974 r. w sprawie wła- 
cen oraz trybu postępo- 


Na podstawie $ 8 ust. 2 pkt. 
Ministrów z dnia 25 listopada 
ściwości organów do ustalania T 
wania przy ich ustalaniu (MP Nr 40,, poz. 233 i nr 19, 
poz. 118 z 1975 r.) w związku z $ 5 zarządzenia nr 30 
Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony 
Środowiska z dnia 30 października 1975 r. w sprawie 


; i dostarczani 
ustalania opłat za centralne ogrzewanie oraz do tarczanie: 


ciepłej wody 


zarządza się co następuje: 


$1. 


Ustala się cennik opłat za dostawę energii cieplnej 
dla potrzeb centralnego ogrzewania, celów technologicz- 
nych i ciepłej wody użytkowej wyprodukowanej w cie- 
płowniach i kotłowniach własnych oraz zakupionej od 
innych producentów i sprzedawanej przez Wojewódzkie 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, stanowiący załącz- 
nik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 


§ 2: 


Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wo- 
jewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Je- 
leniej Górze. 


§ 3. ; l 
Kontrolę jej wykonania powierza się Dyrektorowi Na- 


czelnemu Zjednoczenia Gospodarki Komunalnej, Miesz- 
kaniowej i Budownictwa Komunalnego w Jeleniej Górze. 


$ 4 


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mo- 
cą od dnia 1 stycznia 1976 r. 


WOJEWODA 


Maciej Szadkowski 


Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 47 


Wojewody Jeleniogórskiego 
z dnia 29 maja 1976 r. 


CENNIK OPŁAT 


za dostawę energii cieplnej na cele ogrzewcze, techno- 
logiczne i ciepłej wody użytkowej wyprodukowanej we 
własnych źródłach ciepła oraz zakupionej od innych pro- 
ducentów i sprzedawanej odbiorcom przez Wojewódzkie 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Jeleniej Górze. 


Cennik obowiązuje od dnia 1 stycznia 1976 r. 


KRYTERIA ROZLICZANIA ZA ŚWIADCZONE USŁUGI 
POMIĘDZY DOSTAWCĄ A ODBIORCAMI 
ENERGII CIEPLNEJ 


5.1. 
Wstęp 


1. Ilekroć w cenniku jest mowa: 

a) o „odbiorcy głównym” należy przez to rozumieć 
właścicieli lub /'zarządców budynków, którzy na 
podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Przed- 
siębiorstwem Energetyki Cieplnej w Jeleniej Gó- 
rze dokonują zakupu energii cieplnej dla całego 
obiektu lub obiektów zasilanych ze wspólnego wę- 
zła cieplnego zainstalowanego w pomieszczeniach 
odbiorcy głównego, 

b) o „odbiorcy indywidualnym” należy przez to rozu- 
mieć najemców mieszkań i lokali użytkowych poło- 
żonych w budynkach zasilanych energią cieplną 
z urządzeń pozostających w eksploatacji Woje- 
wódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. 


2. Stawki opłat za centralne ogrzewanie, ciepłą wodę 


i inne usługi związane z dostawą energii cieplnej 
zawarte są w cenniku. 


3. Na niezmienionym poziomie utrzymuje się obowiązu- 
jące w r. 1975 opłaty za: 


— dostawy energii cieplnej pobierane przez komu- 
nalne zakłady energetyki cieplnej na cele bytowe 
(ogrzewanie pomieszczeń mieszkalnych,  przygoto- 
wanie ciepłej wody — z wyłączeniem działal- 
ności produkcyjno-usługowej) od osób fizycz- 

* nych, będących właścicielami domów jednorodzin- 
nych, małych domów mieszkalnych i domów wielo- 
mieszkalnych, 

— centralne ogrzewanie lokali mieszkalnych i za do- 
starczanie ciepłej wody do tych lokali, pobieranie 
przez uspołecznione administracje domów miesz- 
kalnych od najemców (właścicieli) lokali oraz przez 
zarządy spółdzielni od członków spółdzielni budow- 
nictwa mieszkaniowego. 
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$ 2. 4. Odbiorcy indywidualni lokali mieszkalnych w budyn- 
kach podłączonych do ogrzewania w ciągu roku pono- 
Podstawy naliczania opłat szą opłaty za centralne ogrzewanie jak następuje: 

; a) przy podłączeniu do ogrzewania w miesiącu stycz- 

1. Podstawą do naliczania opłat za centralne ogrze- niu stosuje się opłaty miesięczne określone w cen- 
wanie niieszkań i lokali niemieszkalnych jest stawka "= i 
za 1 m* powierzchni użytkowej lokalu ustalonej tak b) przy podłączeniu do ogrzewania w okresie od 1 lu- 
jak dla wymiaru czynszu najmu. Opłaty dla lokali tego do 15 kwietnia opłaty pobiera się za faktyczny 
o nietypowej charakterystyce poboru energii cieplnej DR: oprzewenii "Wa PodWORYCH: KEWONA SDA 
jak teatry, kina, kościoły, jak również zakłady prze- nych cennikiem, a od T sierpnia danego roku opłaty 
mysłowe — ustala się w oparciu o ilość zużytej miesięczne przewidziane cennikiem, 
energii cieplnej mierzonej w Gcal i stawkę wg cen- „ c) przy podłączeniu do ogrzewania w okresie od 16 
nika. Opłatę za ciepłą wodę dostarczoną do mieszkań kwietnią do końca lipca, opłaty naliczane są wg 
i lokali niemieszkalnych pobiera się w oparciu o po- cennika od 1 sierpnia do końca roku, 
wierzchnię oczynszowaną. d) przy podłączeniu do ogrzewania w okresie od 1 

2. Od odbiorców indywidualnych zajmujących pomiesz- sierpnia do końca roku opłaty nalicza się wg pod- 
czenia z przeznaczenia mieszkalne a użytkowane w wójnych stawek za faktyczny okres ogrzewania 
całości lub części na inne cele (biuro, pracownia rze- w okresie od 1 października do końca roku, a od 
mieślnicza, gabinet lekarski, itp.) pobiera się opłaty następnego roku opłaty miesięczne przewidziane 
wg zasad ustalonych dla lokali mieszkalnych. cennikiem. 

3. Za pomieszczenia nie posiadające grzejników a wcho- NO PE aeria ata R wikówycą 
dzące w skład lokalu mieszkalnego lub niemieszkal- sęk zdijk a A PROT e CZ spłaty PY 
nego (korytarze, przedpokoje itp.) pobiera się opłatę. wiązują w okresie faktycznej dostawy energii cieplnej. 
w wysokości odpowiadającej stawce jaka ma zasto- 6. System rozliczeń podanych w ust, 4 i 5 stosuje Woje- 
sowanie do danego lokalu. wódzkie. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej także w 

; KITT P> ą w 

4. Za dostawę energii cieplnej na cele ogrzewcze nastę- PORSŁO0CA do odbiorców główny 
pujących pomieszczeń w lokalach mieszkalnych i nie- 7. Odbiorcy indywidualni uiszczają opłaty za centralne 
mieszkalnych tj. klatki schodowe, pralnie, suszarnie, ogrzewanie i dostawę ciepłej wody do lokali miesz- 
itp. pobiera się opłaty wg zasad ustalonych w ust. kalnych za miesiąc ubiegły do dnia 10 następnego mie- 
IV pkt 1i 2 cennika. siąca. 

Ą | 8: W miejscowościach, w których centralne ogrzewanie 

53 budynków zostało wprowadzone przed dniem 1 stycz- 

nia 1976 r., opłaty ponoszone przez najemców lokali 

Naliczanie opłat mieszkalnych oraz członków spółdzielni mieszkanio- 

wych za centralne ogrzewanie lokali i za centralnie 

, ; ć dostarczaną do tych lokali ci TH PER 

1. Odbiorcy indywidualni lokali mieszkalnych uiszczają i akiri tych lokali ciepłą wodę pozostają 
opłaty za centralne ogrzewanie i dostawę ciepłej wody 
przez dwanaście miesięcy z dołu, tj. za ubiegły mie- 9. Jednostki gospodarki uspołecznionej sprawujące zarząd 


siąc do dnia 10 następnego miesiąca. 

Należność od odbiorców indywidualnych oblicza się 
przez pomnożenie powierzchni oczynszowanej lokali 
ustalonej w sposób podany w $ 2 przez stawkę opłat 
właściwą dla danego rodzaju lokalu z tym, że tak 
uzyskaną kwotę zaokrągla się do 1 zł w górę, jeżeli 
końcówka wynosi 50 gr lub więcej, a w dół jeżeli 
końcówka wynosi mniej niż 50 gr- 

Kwoty bonifikat udzielonych odbiorcom indywidual- 
nym należy zaokrąglać w sposób podany wyżej. 

W przypadku najmowania lokalu przez okres krótszy 
niż miesiąc należność za centralne ogrzewanie i do- 
starczenie ciepłej wody oblicza się za taki okres, za 
jaki obliczony jest czynsz najmu. 

Obowiązek ponoszenia kosztów ogrzewania lokalu 
powstaje od dnia, w którym lokal zgodnie z decyzją 
o przydziale mógł być przez najemcę objęty, choćby 
faktyczne objęcie nastąpiło po tym dniu. W przy- 
padku zajmowania lokali przez okres krótszy niż mie- 
siąc należność oblicza się za taki okres, za jaki obli- 
czany jest czynsz najmu lokalu. 

Ustalenie jak w ust. 2 nie dotyczy sposobu rozliczeń 
pomiędzy Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Energetyki 
Cieplnej a odbiorcą głównym, gdyż zmiena odbiorcy 
indywidualnego, opóźnienie lub' przerwa w zajmowa- 
niu lokalu nie mają wpływu na czasokres świadcze- 
nia usług przez Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Ener- 


getyki Cieplnej. 


budynków mieszkalnych otrzymują — na pokrycie 
wzrostu eksploatacji lokali mieszkalnych spowodowa- 
nego zmianą opłat za centralne ogrzewanie budynków 
mieszkalnych oraz za centralnie dostarczaną wodę — 
odpowiednie dotacje budżetowe, zgodnie z postanowie- 
niami $ 9 uchwały nr 213/74 Rady Ministrów z dnia 
30 sierpnia 1974 r. w sprawie zmiany cen zbytu pod- 
stawowych surowców i materiałów oraz opłat za ener 
gię (elektryczną i cieplną) i przewozy towarów. 


10. Opłaty ustalone w cenniku obowiązują od dnia 1 sty- 


ię 


2. 


3. 


cznia 1976 r. 
§ 4. 


Świadczenie usług 


"Rozpoczęcie i zakończenie sezonu poza obowiązującym 


okresem grzewczym odbywa się w uzgodnienieniu 


z Wojewodą Jeleniogórskim. 


Temperaturą obowiązującą w lokalach mieszkalnych 
jest temperatura określona aktualnie obowiązującą 
Polską Normą (PN-56-B-0306). 

Dostawca ma obowiązek doprowadzić energię cieplną 
do węzła cieplnego w budynkach w ilości zgodnie 
z dokumentacją techniczą dla danych obiektów. 
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4. Dostawa ciepłej wody z urządzeń eksploatowanych 
przez Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciep" 
lnej winna być dokonywana codziennie w ciągu całej 
doby. Przerwa w dostawie ciepłej wody może nastą- 
pić w przypadku dokonywania okresowych remontów 
urządzeń. 


5. Temperatura ciepłej wody użytkowej u odbiorcy indy- 
widualnego winna wynosić minimum 950 CG: 

6. Za sprawne funkcjonowanie urządzeń centralnego 
ogrzewania i ciepłej wody wewnątrz budynków, odpo- 
wiedzialność przed odbiorcą indywidualnym ponosi 
właściciel lub zarządca obiektów. 


7. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
zobowiązane jest wykonywać następujące prace kon- 
serwacyjne wewnatrz budynku w zakresie instalacji 
centralnego ogrzewania i ciepłej wody: > 
a) odpowietrzanie instalacji centralnego SS nara 
b) uszczelnianie dławików w zaworach przy rozdzie- 

laczach, > 
c) utrzymanie w stanie techniczni 
ądów kontrolno-pomiarowych. 


8 Wymagania w zakresie wyposażenia węzła odbiorcy 
przemysłowego lub instytucji uspołecznionej w apara- 
turę kontrolno-pomiarową ustala dostawca, a jej zain- 
stalowanie odbywa się kosztem i staraniem odbiorcy. 
W przypadku nie zastosowania się odbiorcy do wyma- 
gań w zakresie wyposażenia węzła w odpowiednią 
aparaturę kontrolno-pomiarową, dostawca do czasu 
właściwego opomiarowania dolicza odbiorcy do każ- 
dego rachunku za ciepło opłatę w wysokości 2%%» sumy 
rachunku. W przypadku braku odpowiednich przyrzą- 
dów pomiarowych rozliczeń dokonywać się będzie na 
„podstawie metod pamiarowo-obliczeniowych przyję- 
tych w umowie. między stronami. 


e sprawnym przy- 


RSS 
Bonifikaty 


1. Temperaturą obowiązującą w lokalach mieszkalnych 
jest temperatura wynosząca 18% C — mierzona w 
środku pomieszczenia na wysokości 120 cm; tempe- 
raturę obowiązującą w pozostałych lokalach miesz- 
kalnych i nmiemieszkalnych określa Polska Norma 
(PN-56/B-0306). W przypadku, gdy temperatura we- 
wnątrz lokalu jest niższa od obowiązującej, a okres 
niedogrzewania trwał co najmniej 2 dni — przysłu- 
guje najemcy zwolnienie od opłaty za każdy dzień 
niedogrzewania w wysokości: 

1) o ile temperatura jest niższa od obowiązującej 

o 4° C lub więcej: 

a) jednej piętnastej części miesięcznej opłaty — dla 
najemców lokali mieszkalnych, 

b) jednej trzydziestej części miesięcznej opłaty — 
dla najemców lokali niemieszkalnych (użytko- 
wych). 

2) o ile temperatura jest niższa od obowiązującej 
mniej niż o 4° C: ; 

y a) jednej trzydziestej części miesięcznej opłaty — 

dla najemców lokali mieszkalnych, 

b) jednej sześćdziesiątej części miesięcznej opłaty — 
dla najemców lokali niemieszkalnych. 


2. Warunki dostarczania ciepłej wody należy podać do 


wiadomości wszystkich zainteresowanych. W razie , 


przerwy w dostawie ciepłej wody najemcy przysługuje 
bonifikata w wysokości jednej trzydziestej miesięcz- 
nej opłaty — za każdy dzień, w którym woda wbrew 
ustalonym warunkom nie była dostarczana. W przy- 


padku dostarczania ciepłej wody mniej niż trzy razy 
w tygodniu przez dziesięć godzin dziennie lub o ile 
temperatura ciepłej wody w ciągu kolejnych trzech 
dni jest niższa od 35? C, najemcy przysługuje zwolnie- 
nie od opłaty za dany tydzień (w wysokości jednej 
czwartej miesięcznej opłaty). 


$ 6. 


Niedogrzewanie lokalu lub brak dostawy ciepłej wody 
powinien zgłosić najemca w dniu stwierdzenia tego faktu 
zarządcy budynku. W przypadku zgłoszenia jednostka or- 
ganizacyjna administracji budynków ma obowiązek po- 
wiadomienia dostawcy 1 wspólnie z jego przedstawicie- 
lem sprawdzenia reklamacji w dniu zgłoszenia. Spraw= 
dzenie reklamacji powinno się odbywać w obecności na- 
jemey lokalu przy czym z działalności tej przedstawiciele 
administracji i dostawcy zobowiązani są do spisania pro- 
tokółu, w którym ustalają przyczyny i rozmiary niedo- 
grzewań. Nie sprawdzenie reklamacji jest równoznaczne 
z uznaniem roszczeń najemcy do zwolnienia z opłat zgod- 
nie z w/w wytycznymi do czasu zapewnienia prawidłowej 
temperatury lub dostawy ciepłej wody. j 


$ 7. 


W przypadku niedogrzewania lokalu lub braku dosta- 
wy ciepłej wody powstałych z winy dostawcy — admi- 
nistracja budynków obciąża dostawcę kwotą bonifikat 
udzielonych najemcom lokali. Prawo regersu finansowego 
w stosunku do dostawcy posiadają odbiorcy główni w 
przypadkach, gdy niedogrzewanie lokali powstało z po- 
wodu: 


a) nie dostarczenia odpowiedniej ilości energii cieplnej 
do budynków przy czym za ilość energii cieplnej 
przyjmuje się iloczyn czynnika grzejnego i średniej 
dobowej różnicy temperatur między wodą ogrzewaną 
w przewodzie zasilającym i powrotnym. Podstawą do 
określenia ilości czynnika grzejnego w budynkach pod- 
łączonych do sieci cieplnej jest pomiar dokonany przy 
pomocy kryzy pomiarowej w węźle cieplnym, nato- 
miast w budynkach zasilanych z kotłowni lokalnych 
wydajność znamionowa pompy obiegowej. 

b) niskiego stanu wody w instalacji ogrzewczej, 

c) niedotrzymania temperatury na zasilaniu kot 


1 
ła 
układach grawitacyjnych. N 


$ 8. 


Za naprawy i konserwacje instalacji wewnętrznych 
w budynkach zlecone przez odbiorcę głównego do wyko- 
nania specjalistycznym zakładom dostawcy będą pobie- 
rane odrębne opłaty według obowiązujących cenników 
robót i usług. Zlecenia powyższe będą przyjmowane do 
wykonania w ramach posiadanych mocy przerołągwych 
dostawcy. ? 

N 


§ 9. 


Pozostałe kryteria rozliczania za świadczone „ usługi 
pomiędzy dostawcą a odbiorcami energii cieplnej nie ob- 
jęte niniejszym cennikiem reguluje załącznik do zarzą- 
dzenia Nr 30 Ministra Administracji, Gospodarki Tere- 
nowej i Ochrony Środowiska z dnia 30 października 
1975 r. (Wytyczne w sprawie zasad ustalania opłat za 
dostawy energii cieplnej przez komunalne zakłady ener- 
getyki cieplnej oraz opłat za centralne ogrzewanie lokali 
i za centralnie dostarczoną ciepłą wodę). 


rk | 
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I. Opłaty za energię cieplną dla zakładów o charakterze przemysłowym zakupywanej od producentów energii cie- 


plnej podległych Zjednoczeniu Energetyki 
(wyciąg z taryfy 9-Z/76) 


Symbol Nośnik ciepła Rodzaj Roczna opłata Opłata za energię 


taryfy i jego parametry „dostawy za 1Gcal/h w zł  Sieplną w zł 
za 1 Gcal 
IA Woda o temp. do 150°C zależnej od warunków loko 
atmosferycznych i woda o temp. do 114°C nie- ciepłownia 192.000 120,— 
zależnej od warunków atmosferycznych (woda tech- 
nologiczna) 
IB j. w. i 3 franko 
odbiorca 252.000 - 140,— 


IIA Woda o temp. ponad 150?C zależnej od warunków loko 
atmosferycznych, woda o temp. nie niższej niż ciepłownia 216.000 130,— 
115° C niezależnej od warunków atmosferycznych 
(woda technologiczna) i para o ciśnieniu do 6 atm. 


II B j. w. : j franko 
odbiorca 276.000 150— 
IIIA Para o ciśnieniu powyżej 6 atm do 12 atm włącznie loko 
ciepłownia 228.000 135 — 
III B j. w. franko 
U odbiorca ' 288.000 *. 155— 
IVA Para o ciśnieniu powyżej 12 atm loko 
i ciepłownia 240.000 140, — 
IV B j. w. franko 
z odbiorca 312.000 165, — 


II. Opłaty za energię cieplną zakupywaną od producentów energii cieplnej podległych Zjednoczeniu Energetyki 


dla małych domów mieszkalnych 
(wyciąg z taryfy 9-2/76) 


: 3 z Opłata za energię 
Symbol Nośnik ciepła Rodzaj Roczna opłata cieplną w zł 


taryfy ę i jego parametry dostawy w zł za 1 Gcal/h za 1 Gai 


V. Gorąca woda i para dla prywatnych domów czyn- franko 
szowych (powyżej 4 lokali) odbiorca — 140,— 


VI. Gorąca woda i para dla prywatnych małych do- franko 
mów mieszkalnych (do 4 lokali włącznie) odbiorca — 180,— 


II. Opłaty za centralne ogrzewanie dla odbiorców energii cieplnej o charakterze przemysłowym zakupywanej od pro- 
ducentów jednostek podległych Zjednoczeniu Energetyki oraz produkowanej przez dostawcę 


Opłata za energię 


Symbol _ Nośnik ciepła Rodzaj Roczna opłata cieplną w zł 
taryfy i jego parametry dostawy w zł za 1 Gcal za 1 Geal 
€ E 
IA Woda o temp. do 150°C zależnej od warunków loko 
a * atmosferycznych i woda o temp. do 114°C nieza- ciepłownia 192.000 * 190— 
leżnej od warunków atmosferycznych (woda tech- ę 
nologiczna) 
IB j. w. franko 
odbiorca 252.000 221, — 


IIA Woda o temp. ponad 150° C zależnej od warunków loko 
atmosferycznych, woda o temp. nie niższej niż ciepłownia 216.000 205,— 
115% C niezależnej od warunków e:.mosferycznych 
(woda technologiczna) i para o ciś. do 6 atm. 


II B j. w. franko . i 
odbiorca 278.000 237, — 


LI ZN Z a W OEG 
+ 
Symbol 
taryfy 
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Nośnik ciepła 
i jego parametry 


Z EA 


NIA 
III B j. w. 
IV A Para o ciśnieniu powyżej 12 atm 
IV B j. w. 
IV. Opłaty za energię cieplną wyprodukowaną na wła- 


1 


snych źródłach ciepła sprzedawanej dla odbiorców 
na cele ogrzewcze 


2 3 


oseh oie eripe se n LN 


1. 


V. Opłaty za energię cieplną sprzeda 


| SWE. 


lokali mieszkalnych — płatne w okresie 
faktycznej dostawy energii cieplnej, mie- 
sięcznie za 1 m* pow. użytkowej lokalu 
lokali niemieszkalnych — użytkowane W 
budynkach zarządzanych przez zarządy 
budynków mieszkalnych, spółdzielnie mie- 
szkaniowe i wojskowej adminńistracji Ko- 
szar — płatne w okresie faktycznej do- 
stawy miesięcznej za 1 m* powierzchni 
użytkowej lokalu j 

lokali niemieszkalnych — użytkowane w 
obiektach niemieszkalnych przez jedno- 
stki gospodarki uspołecznionej za wyjąt- 
kiem wymienionych w pkt. IV 2 cennika, 
płatne w okresie faktycznej dostawy mie- 
sięcznie za 1 m? powierzchni użytkowej 
lokalu ; 

szkół, żłobków, przedszkoli, domów dziec- 

ka, zakładów wychowawczych, itp, — 

płatne w okresie faktycznej dostawy mie- 

sięcznie za 1 m* 5 26,00 
lokali niemieszkalnych wyszczególnionych 
w punkcie 2 i 3, w przypadku jeśli wyso- 
kość lokalu przekracza 1 kondygnację — 
płatne w okresie faktycznym dostawy mie- 
sięcznie za 1 m* 


13,00 


26,00 


26,00 


33,80 


waną na cele 
regulacji, prób instalacji i osuszania budynkow 


nowowybudowanych obiektów mieszkal- 
nych i niemieszkalnych — płatne miesięcz- 
nie za 1 m? powierzchni użytkowej lokalu 
w okresię faktycznej dostawy 26,00 


Opłaty za energię cieplną sprzedawaną na 
cele wentylacji i klimatyzacji 


przy zainstalowanej mocy 1000 kcal/godz. 
„i nagrzewnicy czynnej 1 godzinę (opłaty 
kształtują się wprost proporcjonalnie do 


wielkości mocy i ilości godzin) 3,60 


Opłaty za energię cieplną sprzedawaną na przy- 
gotowanie ciepłej wody użytkowej . 


dla lokali mieszkalnych będących w zarzą- 
dach jednostek gospodarki uspołecznionej 
— płatne miesięcznie w okresie faktycznej 
dostawy za 1 m? powierzchni użytkowej 


lokalu 1,50 


Para o ciśnieniu powyżej 6 atm do 12 atm włącznie 


Rodzaj 
dostawy 


loko ciepłownia 
franko odbiorca 
loko ciepłownia 
franko odbiorca 


ZZOZ NN, 


Opłata za 
energię ciepiną 
w zł za 1 Gcal 


Roczna opłata 
za 1 Gcal/h w zł 


228.000 
288.000 
240.000 
312.000 


213— 
245,— 
221 — 
261 — 
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1 


a 


2. 


VIII. 


IX. 


2 3 


dla lokali niemieszkalnych w budynkach 
zarządzanych przez zarządy budynków 
mieszkalnych, spółdzielnie mieszkaniowe 
i Wojskowej Administracji Koszar, płatne 
miesięcznie w okresie faktycznej dostawy 


za 1 m? powierzchni użytkowej lokalu 3,00 


Opłaty za energię cieplną sprzedawaną dla użyt- 
kowników obiektów o nietypowej charakterystyce 
odbioru 


teatry, kina, kościoły, itp. za 1 Gcal 246,— 


Inne opłaty 


za spuszczenie i napełnienie wodą zładu 
instalacji wewnętrznej na wniosek kie- 
rownika budowy lub zarządcy w uzgod- 


nieniu z dostawcą 3.000,— 


za nielegalny rozbiór wody z urządzeń 


centralnego ogrzewania 1.000,— 


za samowolne uruchomieńie lub wyłącze- 
nie węzła (bez zgody Wojewódzkiego 


Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej) 2.000,— 


za samowolne podłączenie się do zładu 
centralnego ogrzewania lub ciepłej wody 
(niezależnie od naliczania należności za 


okres wsteczny) 2.000,— 


ża fałszywe podawanie w umowach wiel- 
kości będących podstawą naliczania opłat 


za okres wsteczny 2.000, — 


za samowolne powiększanie powierzchni 
ogrzewalnej urządzeń centralnego ogrze- 


wania, (grzejników) 1.000 — 


za rozregulowanie instalacji wewnętrznej 


centralnego ogrzewania 1.000,— 


Uzasadnienie 


stosowania innych opłat z punktu IX przez Wojewódzkie 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Jeleniej Górze 


od 1 stycznia 1976 r. 


Zastosowanie innych opłat wymienionych w punkcie 
IX załącznika nr 1 do zarządzenia nr 47 Wojewody 
Jeleniogórskiego z dnia 29 maja 1976 r. ma na celu: 
1. Zapobieganie samowolnemu pobieraniu przez pracow- 

ników budów i lokatorów wody sieciowej uzdatnionej, 
2. Wyeliminowanie bezpośrednich przyczyn zakłóceń ru- 

chowych niedogrzewań, awarii systemu ciepłowniczego 

i zwiększenia kosztów eksploatacji. 
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Wykaz poniesionych kosztów i posiadanych powierzchni mieszkalnych i niemieszkalnych przez przedsiębiorstwa 
gospodarki mieszkaniowej województwa jeleniogórskiego $ 


ość 4 a R. Ilość pow. i 
Ilość pow. * qość pow. Wysokość poniesionych Wio RoW Średnia A 
mieszkal. niemieszkalnej kosztów + 10% zysku + 2 pnm opłata 1 m 
średniorocznej Średnidrocznej średnior. pow. miesz. 


Nazwa przedsiębior- 


L.p. Rejon — miasto stwa pos, gosp. ciep} 


1 2 3 4 5 6 1 8 

1, Jelenia Góra iat JPGM Jelenia Góra 202.005 A i. aai = 8007 "ANNA 
2 EE aa at PGKiM Bolesławieć 119.925 258 Z NO 139.897 12,74 
g Zaorzelcc awia, PGKIM Zgorzelec 38,685 4.212 DO A 47.109 16,58 
a abai yy powiat POKIM Lubań 20.043 5.327 t ARS —sdleot OBR 


2.047.000 + 10% = 
PGKiM Lwówek 23.300 5.000 = 2.251.700 83.300 11,27 


5 Lwówek 
+ były powiat 


Kamienna Góra ; ; A 219.000 + 10%/o = 
6. + były powiat "PKiM Kamiema Góra 2.538 1.391 = 240.900 2.288 17,77 


_—_ zn 


Bolków 129.000 + 10%/o = Z 
ih + były powiat PGKiM Bolków 1.000 1.000 = 141.900 1.322 17,88 


EECC KKKCXK<<<<ccikkcnOOO CL AC PLC AÓÓOWŻWAN "CP WAM LM WÓZ CA AAC GCN WWW r no ow 


36.739.000 + 10%/0 = 


407.495 55.952 = 40.412.900 514.690 13,— 
Kalkulacja 5. Wyliczenie średniej ceny za dostawę energii cieplnej 
w okresie faktycznej dostawy na 1 m* powierzchni 
w roku 1976 
do ustalenia cen sprzedaży energii cieplnej na rok 1976 
zgodnie z zarządzeniem nr 30 Ministra Administracji, - 36.739.000 + 10% zysku 40.412.900 
G » UE: Śrsdówislk ; A ZZA G Z EN OF 3,0 E= 1338 
ospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 402.786 + (2 X 55.952) 514.690 


30 października 1975 r. 


1. Średnioroczna powierzchnia lokali mieszkalnych i po- 6. Sprzedaż roczna z tytułu dostawy energii cieplnej wg 


dwojona wielkość lokali niemieszkalnych w 1975 r. wyliczonych wyżej cen 


514.690 514.690 X 13 zł X 6 = 40.145.820 zł 


2. Sprzedaż roczna energii cieplnej wg cen obowiązują- 


cych w roku 1975 7. Stawka. opłat za lokale mieszkalne w okresie fak- 


514.690 X 12 X 3,20 = 19.764.096 zł tycznej dostawy energii cieplnej 
F RA 4 „ 13zł 
3. Wysokość poniesionych kosztów ogółem na ciepłow- 
nictwo w roku 1975 
36.739.000 zł 8. Stawka opłat za lokale niemieszkalne w okresie fak- 


1 tycznej dostawy energii cieplnej: 2007 stawki za lo- 
4. Dotacja przedmiotowa do działalności ciepłownictwa kale mieszkalne 
w roku 1975 


36.739.000 — 19.764.096 = 16.974.904 zł 26 zł ` 
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Adres Redakcji i Administracji: Jelenia Góra, Plac Ratuszowy, Urząd Wojewódzki w Jeleniej Górze. Prenumerata płatna z góry, 
wynosi rocznie 18 zł, 'półrocznie 10 zł. Cenę pojedynczego egzemplarza do 4-ch stron druku zł 0,90 przy większej ilości stron 
o 0,30 zł Więcej od każdej dodatkowej strony. Cena ogłoszeń 1/1 strony 240 zł, 3/4 strony (do 120 wierszy) 210 zł, 1/2 strony (do 80 
wierszy) 165 zł, 1/4 strony (do 40 wierszy) 90 zł, 1/8 strony (do 20 wierszy) 60 zł. Drobne: do 100 wyrazów 0,90 zł za wyraz. Wpłaty: 


Narodowy Bank Polski Jelenia Góra, 23012-3665-225 Urząd Wojewódzki — Wydział Budżetawo-Gospodarczy. Cena niniejszego egz. 6,40 zł. 
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